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SEMPRE QUE! POSSÍVEL, COMPREM E 
— APOIEM O(A) AUTOR(A). TRABALHO FEITO 
“DE Fá PARA FÃ E SEM FINS LUCRATIVOS: 
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Essa noite tomou um rumo 
completamente inesperado. 


OH, ESTAVA 
MUITO FRIO? 


VOU AUMENTAR A 
TEMPERATURA 


Não que ex esti- 
vesse reslamando 


j A ÚLTIMA COISA QUE 
DÁ PRECISAMOS É QUE 
12) VOCÊ PEGUE UM 


Co 


EU SEI QUE VOCÊ DISSE 
QUE NÃO QUERIA TOMAR BANHO 
COMIGO, MAS VOCÊ PARECIA 
ABALADA 


EU NÃO PODERIA 
SIMPLESMENTE TE 


DEIXAR SOZINHA 


NÃO, TUDO BEM! 
ME DESCULPE, EU TE IN- 
CONODEI TANTO ESSA 
NOITE... 


AGORA NÃO DIGA ISSO! EU 
NÃO DESFRUTO DE UM BANHO 
EM GRUPO DESDE O 
ENSINO MÉDIO” 


EU SÓ ESPERO QUE 
VOCÊ NÃO SE IMPORTE DE 
COMPARTILHAR COM ESSA 

SENHORA VELHA 


VOCÊ DEFINM- 
VAMENTE NÃO É UMA 
SENHORA VELHA! 


HAHA! BEM, 
OBRIGADA! VOCÊ É UMA 
CRIANÇA DOCE. 


JÁ QUE NÓS DUAS 
ESTAMOS AQUI, ESPERO 
QUE VOCÊ NÃO SE 
IMPORTE 


VOCÊ PODERIA 
ESFREGAR MINHAS 
COSTAS TAMBÉM? 


WILLOW, VOCÊ 
ESTÁ BEM??? 


OH MEU 
DEUS?! 


Aquelas vão para 
o cofre do cérebro. 


Nt/ Emi: Ela está se referindo às imagens que 
guardará em sua mente, tendo-as como preciosas. 


VOCÊ REALMENTE 
ME ASSUSTOU LÁ, 


EU NÃO TINHA IDÉIA 
DE QUE VOCÊ FICARIA 
SUPERAQUECIDA TÃO 
RAPIDAMENTE 


QUE VOCÊ NÃO 
TOMA ESTE CACAU EN- 


QUANTO EU VOU PRE- 
PARAR OI 


SÓ PRECISO TIRAR O 
FUTON E O LIMPAR, ENTÃO 
ME DÊ 5 MINUTOS 


NA VERDADE, 
EL FAÇO EM IO 


Hah, os deuses realmente 
we abençoaram hoje 


Quem pensaria que da me 
arrastaria para o banho? 


Eu sou uma sortuda, meus 
olhos foram purificados hoje. 


O que ela quer agora? 


SHHHH!!! POR 
FAVOR FIQUE 
QUIETA! ESTOU 
TE IMPLO- 
RANDO! 


MINHA 
FELICIDADE 
DEPENDE 
DISSO!! 


TUDO BEM, TUDO BEM, 
EU POSSO TRABALHAR 
COM ISSO. 
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IRO MOSTRA, q 
QUE PRECISO EXTERNA- 
LIZAR MEUS AGRADECI- 
MENTOS 


BEBIDAS 
POR MINHA 
CONTA! 


SENHORITA 
CEO, VOCÊ ESTÁ 
BEM? VOCÊ PARECE 
INCOMODADA 


SER UMA CEO É 
LEGAL, OU O QUE QUER QUE 
SEJA, MAS QUAL O SENTIDO 
SEM UMA SECRETÁRIA 
GOSTOSA? 


VOCÊ ACHA QUE 
ME EMPENHEI TANTO 
POR FAMA? 


OS CEOS DE GRANDES 
ORÇAMENTOS DEVEM TER AS 
SECRETÁRIAS MAIS QUENTES 

DO NEGÓCIO! 


TUDO O QUE EU QUERO É 
UMA GAROTA COM PERNAS COM- 
PRIDAS, PEITUDA DO TIPO 
IRMÃ MAIS VELHA 


UMA VANTAGEM 
SERIA SE ELA FICASSE 
BEM DE UNIFORME 


EU SÓ POSSO ESPERAR 
QUE COM MAIS TRABALHO 
DURO E DETERMINAÇÃO, MEUS 
SONHOS SE REALIZEM 


POIS MEU ALIADO 
MAIS FORTE É A MINHA 
FORÇA DE VONTADE 


QUERO DIZER, 
NÃO ME ENTENDA 
MAL, VOCÊ ESTÁ 

BEM CLOVER! vO- 

CÊ É A MELHOR 

SECRETARIA NO 


NEGÓCI 


OH, BEM! HAHA 
NÃO CUSTA 
SONHAR 


DEVO LEMBRÁ-LA 
MAIS UMA VEZ 


O QUE É E NÃO É TRABALHO. 
LOCAL APROPRIADO? OU EU PRECISO 
ENTRAR EM CONTATO COM 05 
RECURSOS HUMANOS? 


UAU! DE REPENTE EU 
REALMENTE PRECISO DE UM 
POLCO DE AR FRESCO! 
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Cara, a Clover é uma 
verdadeira fera quando 
ela está chateada. 


Claro que estou 
feliz que ela não me perse- 
quiu desta vez- 


E É POR 
I5S0 QUE FUGI... 
HEHEHE... 


E ESPERO QUE 
TENHA UMA BOA 
DESCULPA PARA NÃO 
VOLTAR PARA PAGAR 
A CONTA? 


EU VIM DE CARA COM O 
DESTINO! NÃO HÁ NENHUMA 
MANEIRA QUE EU PODERIA 
VOLTAR ANTES DE 
ENFRENTÁ-LO 


FALANDO EM 
VOLTAR... EU 
ESTAREI FORA NOS 
PRÓXIMOS DIAS, 
ENTÃO NÃO ME 
PROCURE 


TENHO CERTEZA 
QUE VOCÊ PODE CUIDAR DO 
MEU TRABALHO ENQUANTO 
I5S0, ELES NÃO LIGAM. 
OCÊ É MELHOR! 
POR NADA! 


DESCULPE POR TER 
DEMORADO TANTO! 


ESTÁ TARDE, ENTÃO 
POR QUE NÃO vAMOS 
PRA CASA E TERMINAMOS 
DE REVOLVER AS COISAS 
PELA MANHÃ? 


SIM, ISSO SOA 
MUITO BEM! 


Tive sorte que ela 
não volton antes 


DESCULPE SE ESTÁ UM POUCO 
APERTADO, SOU SÓ EU MORANDO 
AQUI, ENTÃO NÃO PRECISO DE 

MUITO ESPAÇO 


SINTA-SE À 
VONTADE PARA FICAR 
CONFORTÁVEL 


AINDA BEM 
QUE TINHA UM FUTON 
SOBRANDO PARA OS 
CONVIDADOS 


É ótimo, 
DE VERDADE 


OKAY ENTÃO, 
BOA NOITE 


Maldito futon extra. Eu queria 
dividir a cama com ela, mas agora tenho 
que esperar até que ela durma para se 
esqueirar na cama. 


Só tenho que ficar mais acordada que da 


*VISÃO CHOI* 


VOCÊ NUNCA SE IMPORTA 
COM O QUE EU QUERO! VOCÊ 
SÓ SE IMPORTA COM DINHEIRO, 
NUNCA COMIGO: 


O DINHEIRO É 
TÃO IMPORTANTE 
ASSIM? 


Eu juro... ey vou protegê-la 


Essa pobre, 
inocente, 


